マニュアルのほいかた 


广 まむしてお使いいただくたゆに- . 

•パソコンをお取り扱いいただくための注意事項 
ご使用前に必ずお読みください。 

\,_/ 


セツトアップガイド- S ^取扱説明書（本書) 


r - ^ 

•パソコンの準備 


r "' 一 '' 一 - ' —' - 1 

• 電源の入れかた 

• Windows のセットアップ 


• 各部の名前 

•電源の切りかた 


• メモ U の取り付け/取りはずし 

• Q & A 集（電源び入日ないとき） 


•パ'ッテ1」ーパックの交換 

• リカバリー（巧セットアップ） 


• システム環境の変更 

• 廃棄/譲ミ度 


など 

など 




V_/ V_ 


广 オンラインマニュアル- . 

Windows び起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。 

画面で見るマニュアル『セットアップガイド』 

•パソコンの基本操作 

• ネットワーク機能 

• 周辺機器の接続 

•パ'ッテ U —で使ラ方法 

• システム構成の変更 

•パソコンの動作びおかしいとき/ Q & A 集 

など 

V _/ 


^リリース情巧- . 

• 本製品を使巧するラえでの注意事項など 
必ずお読みください。 

「はじめに- ■■ UU - ス情報について」 

\_ y 
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凸メモリを増設する . 20 
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はじめに 


本製品を安全に正しく使ラために重要な事項び、付属の冊モ『まむしてお使いいただくために』 
に記載されています。 

必ずお読みになり、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見日れるよラにお手元に大切に保管してください。 

本書は、なのみまりに従って書かれています。 


KK 記号の意味 


A 危険 

"取扱いを誤った場合、使用者び死亡または重傷（*1)を負ラ 
ことびあり、その切迫の度合いび高いこと"を示します。 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、使用をび死亡または重傷（*1)を負ラ 
ことび想定されること"を示します。 

A ま意 

"取扱いを誤った場合、使用をび傷書（*2)を負うことび想定 
されるか、または物的損書（*3)の発生び想定されること"を 
术しよ 9 〇 


データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほし 
い内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容をおします。 

£5 メモ 

知っていると便利な内容をおします。 

V 3 役立つ操作集 

知っていると役に立つ操作を示します。 


このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 

このマニュアルへの参照の場合…「」 

ほかのマニュアルへの参照の場合…『』 
オンラインマニュアルへの参照の場合…《》 
オンラインマニュアルにはさまざまな情報び記載されています。 


* 1重傷とは、失明やけび、やけど（高温-低温)、感電、骨巧、中毒などで、後遺症び残るちのおよび治療に 
入院-長期の通院を要するちのをさします。 

* 2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび•やけど•感電などをさします。 

*3 物的損害とは、家屋-家財および家畜-ぺット等にかかわる化大損害をさします。 
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本書では、巧のよラに定義します。 

システム 

特に説明びない場合は、使用しているオペレーティングシステム （0 S ) を示します。 

アプリケーションまたはアプリケーションソフト 

アプ U ケーシヨンソフトウエアを示します。 


Windows または Windows 7 

Windows ® 7 Starter を示します。 

WiMAX モデル 

WiMAX 機能を搭載してしぶモデルを示します。 

ご購入のモデルの仕様については 、 『dynabook * * * * (お使いの機種名）シ U - ズをお使 
いのかたへ』を参照してください。 


mm 記載について 


•記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目びあります。その場合は、「用語に 
ついて」のモデル分けに準じて、「* * * * モデルの場合」や「* * * * シ U - ズのみ」な 
どのよラにを記します。 

• インターネット接続については、ブ□-ドバンド接続を前提に説明しています。 

• アプ U ケーションについては、本製品にプレインス I ルまたは内蔵八ードディスクか日イ 
ンストールしたパージョンを使用することを前提に説明しています。 

• 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合びあります。 
•本書では、コント□-ルパネルの操作方法について表示方法を「カテゴリ」に設定しているこ 
とを前提に説明しています。画面ち上の[表示方法]び「大さいアイコン」または「ルさい 
アイコン」になっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてか日操作説明を確認してください。 
•本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音（一）を適用しています。 
画面の表示と異なる場合びありますび、読み換えてご使用ください。 










• Mi 巳 rosoft 、 Windows、Windows Media , Windows Live 、 SkyDrive 、 Aero 、 Ex 巳 el 、 MSN 、 
Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標また 
は商標です。 


• Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows Operating System です。 

• Intel 、 インテルは、アメ U 力合衆国およびその他の国における Intel Corpo 旧 tion またはそ 
の子会社の商標、または登録商標です。 

• ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。 

• ATOK は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社 
ジャストシステムおよび各権利ちに帰属します。 

• LaLaVoice 、 Confi 旨 Free は、株式会社東芝の登録商標です。 

• Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米 
国な日びに他の国における商標な日びに登録商標です。 

• SD □ゴは商標です。（ぶみ） 

• SDHC □ゴは商標です。 

• McAfee 、 SiteAdvisor およびマカフィーは米国法人 M 巳 Afee , Inc . またはその関係会社の 
登録商標です。 

• TRENDM に R 0、 ウイルスバスターはトレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

• デジタルアーツ / D に ITAL ARTS 、 Z 日 RAIN 、 アイフィルタ ー/ i - フイルターはデジタルアーツ 


株式会社の登録商標です。 

• Java はサンマイク□システムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。 

• WiMAX は WiMAX Forum の商標です。 

• Goo 旨 le ツールバーは Google Inc . の登録商標です。 

• デ巧蔵はイースト株式会社の登録商標です。 


本書に掲載の商品の名称や□ゴは、それぞれ各社び商標および登録商標として使用している場 
合びあります。 




a プ□七ッサ （ CPU ) に関するご注意 

本製品に使われているプ□セッサ ( CPU ) の処理能力はなのよラな条件によって違いび現れます。 
• 周辺機器を接続して本製品を使用する場合 

• AC アダプターを接続せずバッテ U —駆動にて本製品を使用する場合 
•マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合 
•本製品を通常の電話回線、ちしくはほ速度のネットワークに接続して使巧する場合 
•複雑な造形に使巧するソフト（たとえば、運用に高性能コンピューターび必要に設計されて 
いるデヴィン用アプ U ケーシヨンソフト）を本製品上で使用する場合 
• 気圧び低い高所にて本製品を使巧する場合 
目安として、標高1.000メートル （3. 280フィート）しソ上をお考えください。 

•目安として、気温已〜3□で（高所の場合2已で）の範囲を超えるよラな外気温の状態で本製 
品を使用する場合 

本製品の八ードウエア構成に変更び生じる場合、 CPU の処巧能力び実際には仕様と異なる場合 
びあります。 

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合びあります。これは、 
当社び推奨する設定、使用環境の範囲を超えた巧態で本製品び使用された場合、お客様のデー 
夕の喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減日すための通常の保護機能です。なお、 
このよラにデータの喪失、破損の危険びありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器に 
て保をしてください。また、プ□セッサび最適の処理能力を発揮するよラ、当社び推奨する状 
態にて本製品をご使巧ください。 

このほかの使用制限事項につさましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報につ 
いては東芝 PC あんしんサポートにお問い合わせください。 


mm 夏作権について 

音楽、映像、コンピューター.プ□グラム、データべースなどは著作権法により、その著作ちおよ 
び著作権ちの権利び保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭 
内で使用する目的でのみ行ラことびできます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複 
製（データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、 
「著作権侵害」 r 著作ち人格権侵害」として損害賠償の請巧や刑事処罰を受けることびあります。 

本製品を使巧して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用をむびけてくだ 
さい。 


匯画リリース情漸こついて 


n 」 u —ス情報」には、本製品を使用するラえでのミ主意事項などび記述されています。必ずお読 
みください。次の操作を行ラと表示されます。 

①[スタート]ボタン（@)一 [すべてのプ□グラム]一[はじめに] 一 [ UU - ス情報]を 
ク U ツクする 
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KM お願い 


•本製品の内蔵八ードディスクにインス!ルされているシステム （0 S )、 アプリケーション 
じ(外をインストールした場合の動作保証はでさません。 

• Windows 7 Starter 搭載のモデルでは 、 Windows 7 Home Premium に搭載の一部の機 
旨 g (Windows Aero インターフェース、 U モートメディアスト U - ミング、拡張表示など） 
の機能はご利用になれません。 

• Windows 標準のシステムツールまたは『セットアップガイド』に記載している手順じ(外の 
方法で、パーティションを変更-削除.追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊す 
おそれびあります。 

•内蔵ハードディスクにインス!ルされているシステム （0 S )、 アプリケーションは、本製 
品でのみ利用でさます。 

•購入時に定め日れた条件じ(外で、製品およびソフトウェアの複製ちしくはコピーをすること 
は禁じ日れています。取り扱いにはミ主意してください。 

•パスワードを設定した場合は、忘れたとさのために必ずパスワードを控えておいてください。 
パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 
(型衝を確認後、東芝 PC あんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解 
除します。 HD □パスワードを忘れてしまった場合は、八ードディスクドライブは永义に使 
用でさなくなり、交換対応となります。この場合ち有料です。またどち日の場合ち、身分証 
明書（お客様自身を確認でさる物）の提示び必要となります。 

• 本製品はセキュ U ティ対策のためのノ（スワード設定や、無線 LAN の暗号化設定などの機能 
を備えていますび、完全なセキュ U ティ保護を保証するちのではありません。セキュリティ 
の問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。 

•本製品のセキュ U ティ□ック-ス□ットおよび接続するセキュ U ティケーブルは盗難を抑止す 
るためのちのであり、万び一発生した盗難事故の被害について、当社はいっさいの責任を負 
し、ません。 

•「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール 
規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどか日コンピューター 
を保護するためにち、 常に最新のちのにアップデートする必要びあります。最新版へのアッ 
プデートは、ご使用開始か日90日間に限り無料で行ラことびできます。90曰を経過すると 
ウイルスチェック機能を含めて、すべての機能びご使巧でさなくなります。ウイルスチェッ 
クび全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録する 
か、巿販のウイルスチェック/セキュ U ティ対策ソフトを導入してください。 

•ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーヴー使巧許諾契約書』およ 
び『ソフトウェアに関するミ主意事項』をお読みください。 

• アプ U ケーション起動時に使巧許諾書び表おされた場合は、内容を確認し、同意してくださ 
し、。使巧許諾書に同意しないと、アプ U ケーションを使巧することはでさません。一部のア 
プ I 」ケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、じ(降起動時に使用許諾書は表示されな 
くなります。リカバ U —を行った場合には再び使用許諾書び表示されます。 

• 『東芝保証書』は、記入内容を確認のラえ、大切にイ呆管してください。 


本製品のお客様登録（ユーヴー登録）をあ日かじめ行っていただくよラお願いしております。当 
社ホームページで登録でさます。 

詳細について《オンラインマニュアル》 
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mm [ユーザーアカウント制御]画面について 

操作の途中で[ユーヴーアカウント制御]画面び表示された場合は、そのメッセージを注意し 
て読み、開始した操作の内容を確認してか日、画面の指示に従って操作してください。 

パスワードの入力を巧め5れた場合は、管巧ちアカウントのパスワードで認証を行ってくださ 
い。 

lEliGoogle 設定画面について 

本製品は、インターネットを利巧してさまざまな情報を見るために有効な、 HGoogleJ を搭載 
しています。 

「 iGoogle 」 は [Internet Explorer ] を起動すると自動的に接続するよう設定されているので、 
rint 乱 net Explorer 」 を起動したとき、次のような設定画面び表示される場合びあります。 


30秒で作れる自みだけの Gooqle ホームべージ 


お巧のあるジ*ンルを这巧:絞当するものすぺてを涅巧してください） 

因ニュース 因コミュニケーション 回を則 

回、シール 因エンターテイン户ント 已スボー、シ 


曰ちま 
回テクノロジー 


テーマを这巧： 


み， C<K か 


«巧を适巧： 


国地が L 日本 


回 お市るなど東を 


概にホームページぞ設ミされてし1る巧合は こちらから□ヴイン ) 


べーゾを表を 


[興味のあるジャンルを選択]、[テーマを選択]でそれぞれ設定したい項目をチェックして、 
[ページを表示]ボタンをク U ックしてください。 

インターネットに接続した状態で [Internet Explorer ] を起動すると、設定画面で選択した項 
目の情報び表示されるよラになります。 
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■ パソコンの巧り巧い 


この章では、電源を入れる方法やパソコンの各部の名称について説明 
しています。 

また、バッテリーパックの交換方法についても説明しています。 


1各部の名称—外観図— . 12 

2電源を入れる . 1已 

3 メモリを増設ずる . 20 

4バッテリーについて . 24 









き部のち赖 

-欄図一 


B ここでは、各部の名称と機能を簡単に説明します。 

それぞれについての詳しい説明は、《オンラインマニュアル》を確認してください。 


ソ 

□ 

ン 

の 

取 

0 

扱 

し、 


夕木復見図に〇し、て — 

♦本製品に表示されている、コネクタ、 LED 、 スイッチのマーク（アイコン)、およびキーボード 
上のマーク（アイコン）は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルに 
よっては、機能のないものがあります。 

ご購入のモデルの仕様については 、 『dynabook * * * * (お使いの機種名）シ U —ズをお使い 
のかたへ』を確認して<ださい。 



Web カメラ 
内蔵マイク 


この部分に無線!- AN アンテナび 
内蔵されています。 


イスプレイ 


〇電源スイッチ 


ORG 目コネクタ 

が部ディスプレイと接続して、 

ノ（ソコンの映像をが部ディス 
プレイに表示します。 

品 LAN コネクタ 

ADSL モデムなどを使ラとをに、 
LAN ケーブルを接続します。 

通風孔- 

パソコン本体内部の熱をが部に 
逃びすためのちのです。 

ふさびないで < ださい。 



システムインジケーター 

P .] 3の説明を参照してください。 


ちボタン _ 
メニューを表示します。 


左ボタン 

項目を選択します。 

タッチパッド 

パッドの上を指でなぞって、パソつンを操作します。 


»ブリッジメディアス□ット 

SD メモリカード、マルチ;<ディアカードなどをセツトします。 


み争 US 巨コネクタ *1 

USB 対応機器を接続します。 


設定を行ラと、パソコン本体の電源が入っていないが態でを、 US 目コネクタから外部機器に電源を供給す 
ることがでさます。 

USB の常時給電について《オンラインマニュアル》 
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D 各部の名称一が観図一 


■■ システムインジケーター 

システムインジケーターは、点灯状態によって、パソコン本体びどのような動作をしているの 
かを知ることびでさます。 


♦1 の □ 0 D ¥) て||固國 



DC IN LED 

電源コード接続の状態 mm P.19 

6 

Power LED 

電源の状態 p.i 白 

口 

Battery LED 

バツテ u- の状態 mm P.19 

0 

Disk LED 

内蔵八 ー ドディスクにアクセスしている 
《オンラインマニュアル》 

□ 

プ U ツジメディア LED 

ブ U ツジメディアス□ツトにアクセスしている 
《オンラインマニュアル》 

叫))） 

ワイヤレス 

コ S ユ ニケーシヨン LED 

無線通信機能の状態 《オンラインマニュアル》 

て 1 

WiMAX LED 

WiMAX の通信状態 『 WiMAX ガイド』 

* WiMAX モデルのみ 

回 

Arrow Mode LED 

文字入力のア□—状態 《オンラインマニュアル》 

國 

Numeric Mode LED 

文字入力の数字□ツク状態 《オンラインマニュアル》 


背面図 




パソ n ンの取り扱い 
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各部の名称一外観図一 


3 



I —スピーカー スピーカ-1 


前 



◎メモリス□ッ 
(つ P .2 日） 

メモ U を増設する場所です。 


巧 g 番户ホ^造番 S 

ラベルに型番（磯種名）と製造番号び記載 
されています。 


バッテリー安全□ック （D P .2 已） 

バッテ U - パックびパソコン本体か5はずれない 
よラにするためのスイッチです。 

—バツテリーパック （：> P .24) 


@ - □バッテリー • リリースラッチ（ご P .2 己） 

バッテ U —パックをパソコン本体か5はずすときに使ララッチです。 




本製品の裏面について 


通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃びすためのちのです。 

通風孔を通してがの空気を取り込んだり、内部の空気を排出したりずることでパソコン内部に熱 
びこちるのを防いでいまず。 

通風孔をふさびないで<ださい。 

本製品の裏面には、正規の Windows であることを証明する、 Microsoft ® の |" CerNficate 日干 
Authenticity 」 というラベルが貼ってあります。 

はがしたり巧したりしないでください。 

裏面にスピーカーがあるので、ク U ップなどのル物が入り込まないよラに注意してください。 




機器への強い衝撃や外圧について 


あらかじめ、「付録 


I 機器への強い衝撃や外圧について」を確認してください。 



パソ n ンの取り扱い 
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電源を入れる 


ここでは、電源コードと AC アダプターを接続して電源を入れる方法について説明します。 


源 コー ドと AC アダプターを 接続する 


A 警告 


• AC アダプターは本製品に付属のちのを使用する 

本製品付属 LU 外の AC アダプターを使用すると電圧や （+) (—）の極性び異なっているこ 
とびあるため、火災•破裂-発熱のおそれびあります。 

•パソコン本体に AC アダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する 
順番を守日ないと、 AC アダプターの DC 出カプラグび帯電し、感電またはけびをする場合 
びあります。 

また、 AC アダプターのプラグをパソコン本体の電源コネクタじ(外の金属部分に触れない 
よラにしてください。 


A を意 


1付属の電源コードは、本製品付属の AC アダプターしソかには使用しない 

付属の電源コードは、本製品付属の AC アダプター専巧です。 




電源 コー ド、 AC アダプターの取り扱いについて 


あらかじめ r 付録 n-i 
さい。 


電源コード、 AC アダプターの取り扱いについて」をお認してくだ 



パソ n ンの取り扱い 
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Q 電源を入れる 


:欠の図の①^③^③の順で行つてください。 



接続すると 


DC IN ^ LED び点灯します。また 、 Battery a l _ ED びオレンジ色に点灯し、バッテ U - 
への充電び自動的に始まります。日 attery CII LED び緑色に点灯した日、充電完了です。 

Battery CD LED 《オンラインマニュアル》 



^ メモ 


I バッテ U - 充電中でをパソコンを使巧することびできます。 

《オンラインマニュアル》 



パソ n ンの取り扱い 
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Q 電源を入れる 


2 


電源を入れる 




本体液晶ディスプレイを開けるときは 


本体液晶ディスプレイを開き過ざるとヒンジ（手順0参照）に力びかかり、破損や故障の原因 
となります。ヒンジに無理な力び加わらないよう開閉ち度にを意してご使用ください。 


パソコンのディスプレイを開ける 

ディスプレイを開閉するとさは、傷やちれびつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ 
(画面）部分には触れないよラにしてください。 



片手でパームレスト（キーボード手前部分）をおさえた状態で、ゆっくり起こしてく 
ださい。 



パソ n ンの取り扱い 
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Q 電源を入れる 


電源スイッチを押し、指をはなす 

確実に電源スイッチを巧してください。 

Pow 乱と） LED び点灯するのを確認してください。 

電源スイッチは、ディスプレイを閉じているときは無効です。 



初めて電源を入れたとさは、 Windows セットアップの最初の画面び表示されるので、 
Windows のセットアップを行ってください。 

Windows のセットアップ『セットアップガイド』 

ユーヴーパスワードや HDD パスワードを設定している場合の電源を入れたとさの操 
作ち法は、《オンラインマニュアル〉〉を参照してください。 



パソ n ンの取り扱い 
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Q 電源を入れる 


I 電源とバッテリーに関する表示 _ 

電源とバッテ U —の状態はシステムインジケーターの点灯状態で確認することびでさます。 
電源とバッテ U —に関係あるインジケーターとそれぞれの意味は;欠のとおりです。 



状態 

パソコン本体の状態 

DC IN LED 

緑の点灯 

AC アダプターを接続している 

消灯 

AC アダプターを接続していない 


緑の点灯 

電源 ON 

Power (!) LED 

オレンジの点滅 

ス1」ープ中 


消灯 

電源 OFF 、 休止状態 


緑の点灯 

凡 巧；71： J 


オレンジの点灯 

充電中 


オレンジの点滅 

充電び必要 

バッテ U — の巧電について《オンラインマニュアル》 

Battery 口 LED 

消灯 

- AC アダプターび接続されていない 
-バッテ U —び接続されていない 
上記のいずれにち当てはま日ない場合は、バッテリー 
異常の可能性びあります。東芝 PC あんしんサポートに 
連絡してください。 


* 電源に関するトラブルについては、『セットアップガイド J の 「 Q & A 集」を参照してください。 


電源を切る 


パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。間 
違った操作を行ラと、故障したり大切なデータを失ラおそれびあります。中断するとさは、そ 
れまでの作業をメモ U に保をして一時的に中断する「スリーフ」びあります。 

電源を切る方法について r セットアップガイド』 



パソ n ンの取り扱い 
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タモリ巧ち設ずる 


メモ U ス□ットに取り付け日れているメモ U を増設メモ U (東芝製オプション）と付け換える 
ことびでさます。 

メモ U ス□ットは]つで、 ] GB のメモ U び取り付けられています。メモ U を増設する場合は、 
取り付け日れているメモ U を取り外し、増設メモ U (東芝製オプション）と交換してくださし、。 
取り付けることのできるメモ U については 、 『dynabook * * * * (お使いの機種名）シ U - 
ズをお使いのかたへ』を確認してください。 

メモリの取り付け/取りはずし作業び難しい場合は、お買い巧めの販売店などにご相談くださ 
し、。 


A 警告 


本夕中で説明されている部分];(かは絶対に分解しない 

内部には高電圧部分び数多くあり、万び一触ると、感電ややけどのおそれびあります。 


A 注意 


•ステープル、ク IJ ップなどの 金属 や、コーヒーなどの液体を 機器 内部に入れない 

火災、感電の原因となります。万び 一、 機器内部に入った場合は、バッテ U —を取りはず 
し、電源を入れずに、お買い巧めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼し 
てください。 

• メモ U の取り付け/取りはずしは、電源を切り、 AC アダプターのプラグを抜き、バッテ 
U - パックを取りはずしてか 5 作業を行ラ 

電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行ラと感電、故障のおそれびあります。 

• 電源を切った直後にメモ IJ の取り付け/取りはずしを行わない 
内部び高温になっており、やけどのおそれびあります。電源を切った後3□分 L ソ上たって 
から行ってください。 




メモリの増設の操作にあたって 


あらかじめ、「付録 D - 


メモ U の増設の操作にあたって」を確認してください。 


増設メモ U は、東芝製オプションを使用してください。それじ(外のメモ U を増設すると、起動 
しなくなったり、動作び不安定になる場合びあります。 
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パ取り扱い 



















H メモリを増設する 


眶■メモリを取り付ける 

あ日かじめ取り付け日れているメモ U を交換したい場合は、先にメモ U の取りはずしを行って 
ください。 

「本節メモ U を取りはずず」 

データを保巧し、 Windows を終了させて電源を切る 

電源の切りかた『セットアップガイド』 

&パソコン本体に接続されている AC アダプターとケーブル類をはずす 

ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取り 
はずす 

バッテリーバックの取りはずし「本章 □-[!] バッテ U — バックを交換ずる」 



ソ 

□ 

ン 

の 

取 

D 

扱 

し、 
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H メモリを増設する 


固定するまでメモリを倒す 

r カチッ」と音びする位置までメモ U を倒してください。 



Q メモリカバーをつけて①、手順 【I でゆるめたネジ1本をとめる② 



メモ U カノ（一び浮いていないことを確認してください。 

バッテリーパックを取り付ける 

バッテリーバックの取り付け「本章 Q - H バッテリーバックを交換する」 

パソコン本体の電源を入れると総メモ U 容量び自動的に認識されます。総メモ U 容量 
び正しいか確認してください。 

メモ U 容量の確認について「本節 MM メモ U 容量を確認する J 


メモリを取りはずず 


n デ-夕を保を 

巧- 固藻電源の切! 


し、 Windows を終了させて電源を切る 

電源の切りかた『セットアップガイド』 


0パソコン本体に接続されている AC アダプターとケーブル類をはずす 

ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取り 
はずす 

バッテリーバックの取りはずし「本章口-のバッテ U — バックを交換する」 



パソ n ンの取り扱い 


2 

2 
























H メモリを増設する 


メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす 

メモ I 」ス□ットの内部に異物び入らないよラにしてください。 



メモリカバーをつけて、手順 D でゆるめたネジ1本をとめる 

メモ U カノ（一び浮いていないことを確認してください。 

バッテリーパックを取り付ける 

バッテリーパックの取り付け体章 □- のバッテリーバックを交換する」 


MM メモリ容量をお認ずる 

メモ U 容量は r 東芝 PC 診断ツール」で確認することびでさます。 


呂 


[スタート]ボタン （©) 一 [すべてのプログラム] 一 [ TOSHIBA ] 
[ユーティリティ] 一 [ PC 診断ツール]をクリックする 

[基本情報]タブの[物 S メモリ]の数値を確認する 



パソ n ンの取り扱い 





























パッテ y - にごいて 


パソコン本体には、バッテ U -パックび取り付け日れています。 

バッテ U - を充電して、バッテ U - 駆動 （ AC アダプターを接続しない状態）で使うことびでき 
よ9 〇 

本製品を初めて使用するときは、バッテ U —パックを充電してか日使用してください。 

バッテ U —駆動で使ラ場合は、あらかじめ AC アダプターを接続してパ'ッテ U —パックの充電を 
完了（フル充電）させるか、フル充電したバッテ U —パックを取り付けてください。 

指定する方法•環境 LU 外でバッテ U - パックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなど 
の可能性びあり、人身事故につなびりかねない場合びありますので、十分ごミ主意をお願いしま 
す。 

『安むしてお使いいただくために』に、バッテ U —パックを使巧するとさの重要事項び記述され 
ています。バッテ U —駆動で使ラ場合は、あ日かじめその記述をよく読み、必ず指示を守って 
ください。 

バッテ U —の充電量の確認や充電方法などについては《オンラインマニュアル》を参照してく 
ださい。 


A 危険 


♦パ'ッテ IJ - パックは、本製品に付属の製品を使用する 

寿命などで交換する場合は 、 『dynabook * * * * (お使いの機種名）シ U — ズをお使い 
のかたへ』に記載されている、指定の東芝製バッテ U —をお買い巧めください。指定 LU 外 
の製品は、電圧や端子の極性び異なっていることびあるため発熱、発火、破裂のおそれび 
あります。 


IBI 


バッテリーを使用するにあたって 


あらかじめ、「付録 D - K ■バッテリ—について」を確認してください。 



パソ n ンの取り扱い 




















凸バッテリーについて 


バッテリー/ ックを交換する 


バッテ U —パックの交換方法を説明します。 

バッテ U —パックの取り付け/取りはずしのとさには、必ず電源を切り、電源コードのプラグ 
を巧いてか日作業を行ってください。 

分ィモ 

• キズや破損を防ぐため、巧などを敷いた安定した台の上にノくソコン本体を置いて作業を行ってください。 


E ■取りはずし/取り付け 

S データを保をし、 Windows を終了させて電源を切る 

電源の切りかた『セットアップガイド』 

Q パソコン本体か 5 AC アダプターと周辺機器のケーブル類をはずす 
Q ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す 
バッテリー安全 □ ックを矢巧の方向に引く 



バッテリー-リリースラツチをスライドしなび5①、八’ッテリーパック 
を取りはずす② 
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パ取り扱い 

































tl バッテリーについて 


交換するバッテリーパックを、「カチッ」と音びするまで静かに差し込む 

新しいあるいは充電したバッテ U - パックを、バッテリー" UU - スラッチび自動的 
にスライドして、「カチッ」といラ音びするまでミ主意して差し込んでください。 



Q バッテリーち全□ックを矢 EP ①方向にスライドする 

バッテ U - パックびはずれないように、バッテ U -安全□ックは必ず行ってください。 



パ取り扱い 
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■ システム房巧の巧ち 


本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方 
法について説明しています。 


1 BIOS セットアップを使う . 28 

2パソコンの動作:!犬況を監視し、記録する 

-ま芝 PC ヘルスモニター . 30 








BIOS セットアップ巧ほう 


日 IOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプ□グラムの 
ことです。 

次のよラな設定びでさます。 

•八ードウエア環境（パソコン本体、周辺機器接続ポート）の設定 


• セキユリ了ィの設定 
• 起動ち法の設定 

ぶす メモ BIOS セットアップを使用する前の ま意 


I 通常、システム構成の変更は Windows 上の「デバイスマネージャー」などで行ってください。 

「デバイスマネージャー」について 『 Windows ヘルプとサポート』 

I 使用しているシステムによっては、システム構成を変更してを、変更び反映されない場合びあります。 

I BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切ってを消えません。しかし、内蔵バッテ U - (時計用 
バッテリー）び消耗した場合は標準設定値に戻ります。 


1 


起動と終了/ BIOS セットアップの操作 


起動 


データを保巧し、 Windows を終了させて電源を切る 

電源の切りかた『セットアップガイド』 

電源スイッチを押し、 [ dynabook ] 画面び表示されている間に垣]キー 
^ を数卽甲す 

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をラなびすメッセージび表 
おされます。パスワードを入力して I ENTER I キーを押してください。 

バスワードについて《オンラインマニュアル》 

日の S セットアップび起動します。 

起動でさなかった場合は、通常の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、手順 
0をやり直してください。 


システム環境の変更 
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D BIOS セツトアップを使ラ 


B 終了 

変更した内容を有効にして終了します。 


凸 

□ 



回または因キーを押して、隘了] メニューを表示する 
終了方法を選択する 

画面の指示に従って BIOS セツトアップを終了ずる 

Windows び起動します。 


mm 甚本操作 


基本操作は;欠のとおりです。 


メニューを選択ずる 

と J または卜1 

上段の >(ニュー名が反転している部分が現在表おしている 
メ—ュー画面です。 

変更したい項目を遺択する 

(Xi または m 

画面中で反転している部分び現在変更でさる項目です。 

サブメニューや設定値の一覧を 

1 ENTER 1 

頂目の内容を変更ずる 

\ SPACE ]. 1 巧し [ F 6 \ 

設定内容を標準値にずる 

回 

「デフォルト値を□ー ドしますか？」といラメッセージび 
表示されます。「はしリを選択し、キーを押してく 
ださい。 

各種ノ（スワードはこの操作をしてち削除されません。 

設定を保存し、 BIOS セットアッ 
プを終了ずる 

1"0| 

「設定の変更を保をして終了しますか？」というメッセー 
ジび表示されます。保をする場合は「はい」を選択し、 

1 ENTER 1 キーを押してください。 

BIOS セットアップ終了後、 Windows び起動します。 

保をしない場合は「いいえ1を選択し、1 打 VTTRl キーを巧 
してください。 

[終了] メニューを表示ずる 

\ ESC \ 

サブメニュー表示中は]つ前の画面に戻ります。 

BIOS セットアップのヘルプを表 
示する 

回 



シ 

之 

h 

環 

境 

の 

変 
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パソコンの動かが況を監巧し* 

§ B 画 I ずる 一ま芝 PC ヘルスモニター 


r 東芝 PC ヘルスモニタ」は、消費電力やバッテ U —充電能力、冷却システムなどを監視し、シ 
ステムの状態をメッセージなどでお知日せします。また、パソコン本体および各種デバイスの 
使用状況を、収集管理します。 

r 東芝 PC ヘルスモニタ」の機能は、ヘルプで確認でさます。 



• 「ま芝 PC ヘルスモニタ」は、いかなる場合をま芝の標準的な保証の範囲を広げるをのでを変更す 
るものでもありません。まちの標準的な保証び適用されます。 


分メモ 

• 収集管 S されるパソコン本体やさ種デバイスの情報、および使用状況の情報は、パソコン本体の八一 
ドディスク上に保存されます。これらは、 PC の基本情報（たとえば、モデル名、型ま、製造ま号、 
BIOS バージョン等)、各種デバイスの基本情報（たとえば、ディスプレイ、サウンド、ネットワーク、 
八ードディスク、ドライブ等)、オペレーティングシステム情報（たとえば、 0 S パ'-ジョン、 0 S をイ 
ンストールした日時 、 Direct X のバージョン 、 Internet Explorer のバージョン、修正プ□グラムの U 
スト等)、ち種デバイスの操作時間/回数（たとえば、電源スイッチ、キーコンビネーション、 AC ア 
ダプター、バッテ U —バック、ディスプレイ、フアン、八ードディスク、ボ U ユームダイヤル、ワイ 
ヤレスコ5ユニケーションスイッチ、 USB )、 パソコンの使用開始曰付、パソコン本体や各種デバイス 
の使用状況（たとえば、省電力設定、バッテ U - パックの温度や放充電容量、 CPU 、 メモリ、バックラ 
イトの点な時間、各種デバイスの温度）を含みます。八ードディスクに保存されるデータの量は1年間 
で1 OMB け下であり、八ードディスクの全体容量のわずかしか使用しません。 

•これらの情報は、システム状態の監視と通知、および、パソコンび東芝 P 巳あんしんサポートに持ち込 
まれたときの不具合の診断に使用しまず。また、東芝はそれらの情報を品質な証適用の判断に使用す 
ることをあります。 

•「ま芝 P 巳へルスモニタ」は、一度有効にした場合でを、「コント□-ルパネル」の[プログラムのアン 
インス!ル]からアンインストールすることで、本機能を動作しないようにすることびできます。 
その際、八ードディスクに記録されている「まち PC ヘルスモニタ」び採取したデータは自動的に削除 
されまず。 


システム震の変更 
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0 パソコンの動作が況を監視し、記録する 一東芝 PC ヘルスモニター 


起動について 


ここでは、「東芝 PC ヘルスモニタ」の起動方法について説明します。 

mm 起動方法 

I [スタート]ボタン （©) 一 [すべてのプ□グラム] 一 rrosHiBA] - 

[ユーテイリテイ] 一 [PC ヘルスモニタ]をクリックする 

初めて起動したとさは、 r 東芝 PC ヘルスモニタ」の説明画面び表示されます。[なへ] 
ボタンをク U ックすると、[東芝 PC ヘルスモニタについての注意事項およびデータの 
収集と利用の許諾]画面び表示されます。画面に表示された内容を確認し、を意と許 
諾の内容に同意のうえ、[同意する]を選択し、[□ロボタンをク U ックしてくださ 
い。 

「東芝 PC ヘルスモニタ」び起動し、パソコンの機能の監視と使巧状況の情報収集管王里 
を開始します。システムの状態は表おされる画面で確認でさます。 

狂 t メモ 

• 「東芝 PC ヘルスモニタ」の利用の許諾に同意し、一度プログラムを有効にすると、「ま芝 PC 
ヘルスモニタ」の画面を閉じても、パソコンの機能の監視と使用が況の情報収集管理は続行 
されまず。この場合、不調の原因となりラる変化び検出されたとをは、通知領域の[ま芝 
PC ヘルスモニタ]アイコン（ち >) からメッセージび表示されます。 


ヘルプの起動方法 


通知領域の[東芝 PC ヘルスモニタ]アイコン （©) をちクリックし、 
表示されたメニューか5 [ヘルプ]をクリックする 

* 通知領域にアイコンび表示されていない場合は、 H をク I 」ックしてください。 


2 


ツセージび表示された場合 


不調の原因となりラる変化び検出された場合、メッセージび表示されます。メッセージの内容 
に従って操作してください。 
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■付窃 


本製品の機能を使用するにあたってのお願い、お問い合わせ巧、技術 
基準適合などについて記しています。 


1ご使用にあたつてのお願い . 34 

2お問い合わせ先 — 0 S / アプリケーシヨン— . 37 

3 セーフモー ドで起動する . 42 

4技術基準適合について . 43 

已無線 LAN について . 4已 

6外お寸法図 . 已已 











1 I ごほ用におたつてのお願い 


本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただ 
さたいことびあります。なのお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みくださ 
い。 


圍 


パソコン本化にごいて 
スイツチの操作に友たつて 


スイッチを強く巧さえたり、ボールペンなどの先の鋭いちのを使わないでください。スイッ 
チび故障するおそれびあります。 


I 機器への強い衝撃やか旺について _ 

•機器に強い衝撃や外圧を与えないよラにミ主意してください。製品には精密部品を使用してお 
りますので、強い衝撃や外圧を加えると部品び故障するおそれびあります。 

•パソコンの表面を硬し佑のでこすると傷びつくことびあります。 

取り扱いにはごを意ください。 


D 電源コード、 AC アダプターの取り扱いについて 

•電源コードやケーブルは束ねずに、ほどいた状態で使用してください。ご使用時は、あ日か 
じめ『安むしてお使いいただくために』に記載されている記述をよく読み、必ず指示を守っ 
てください。 

• 電源コードや AC アダプターを持ち運ぶとさには、次の図のよラに正しくケーブルを束ねて 
ください。 
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D ご使用にあたってのお願い 


mm 周辺機器について 


I 周辺機器の取り付け/取りはずしについて 


•取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。「1章」および《オンラインマ 
ニュアル》を読んでから作業をしてください。またその際には、巧のことを守ってください。 
守らなかった場合、故障するおそれびあります。 

. ホットインヴーシヨンに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 
電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーシヨンとは、電源を入れた状態 
で機器の取り付け/取りはずしを行ラことです。 

-適切な温度範囲内、湿度範囲内であってち、結露しないよラに急激な温度変化を与えない 
でください。を場は特にミ主意してください。 

-ホコ U び少なく、直射日光のあた日ない場所で作業をしてください。 

-極端に温度や湿度の高い/ほし觸所では作業しないでください。 

-静電気び発生しやすい環境（乾燥した場所やカーペット敷さの場所など）では作業をしな 
いでください。 

-本書で説明している場所のネジ LU 外は、取りはずさないでください。 

•作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大ささに合ったちのを使巧してください。 

■本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受け日れません。 

-パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて 
ください。 

-パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで 
ください。 



I メモリの増設の操作にあたって _ 

•必ずパソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントか日はずし、電源コネクタか日 
AC アダプターのプラグを抜さ、バッテ U —パックを取りはずしてか日作業を行ってください。 

• メモ U びはずれている状態では、本製品は使巧でさません。 

必ずメモ U び取り付け日れている状態で使用してください。 

•パソコン本体やメモ U のコネクタに触日ないでください。コネクタにゴミや油び付着すると、 
メモ U び正常に使用でさなくなります。 

• メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端（丸く欠けている部分）を持つよラにして 
ください。 

• メモ U を強く巧したり、巧げたり、落としたりしないでください。 

• ス U -プ/休止状態中にメモ U の取り付け/取りはずしを行わないでください。ス U -プ/ 
休止状態び無効になります。また、保をされていないデータは消失します。 

• ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバーを使巧してください。 

• キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行つ 
てください。 
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D ご使用にあたってのお願い 


□静電気について 

• メモリは、精密な電モ部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることびあります。 
人間の体はわずかなび日静電気を帯びていますので、メモリを取り付ける前に静電気を逃び 
してか日作業を行ってください。手近にある金属製のちのに軽く指を触れるだけで、静電気 
を防ぐことびでさます。 


K ■バツテリーにごいて 



I バッテリーを使用するにあたって _ 

•パ'ッテ U —パックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源プラグをコ 
ンセントか日はずし、電源コネクタか bAC アダプターのプラグを巧いてか日作業を行って 
ください。ス U - プを実行している場合は、バッテ U - パックの取りはずしをしないでくだ 
さい。データび消失します。 

• 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。 




•パ'ッテ U - パックをパソコンに取り付けるときは、バッテ U -ま全□ックび□ック側になっ 
ていることを必ず確認してください。 

安全 □ ックび□ック側になっていないと、持ち運びのときにノ（ッテ U —ノ（ックびはずれて落 
ちるおそれびあります。 

ri 章 □- 田]バッテ U — バックを交換する」 

•パ'ッテ U —駆動で使用しているとさは、バッテ U —の残量に十分ミ主意してください。 

バッテ I 」一を使いさってしまラと、ス I 」ープび効かなくなり、電源び切れて、メモ I 」に記憶 
されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテ I 」一を使いさってしまラと、時刻や 
日付に誤差び生じます。このよラな場合は、 AC アダプターを接続してバッテ U —と時計巧 
バッテ U - を充電してください。 
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9 I お巧い合わせ巧 

ム I - OS / アプリケーシヨンー 


* 吕010年4月現在の内容です。 

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合がありまず。 


OS のお巧い合わせ巧 


Windows 7についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。 

http://www.microsoft.com/japan/windows/default.mspx 

Windows 7に関する一般的なお問い合わせは、東芝 PC あんしんサポートになります。 






且お問い合わせ先 -0 S / ァプ U ヶーション- 


アプリケーションのお問い合わせな 


各アプ U ケーシヨンのユーヴー登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせ 
ください。 

インス!-ールされているアプ U ケーシヨンはご購入のモデルにより異なります。 



Microsoft Office Excel/Microsoft Office Outlook/Microsoft Office Word 


ヴポート受付窓 □ 

♦基本操作に関するお問い合わせ 
くメールヴポート> 

じ(下の Web サイトにアクセスし、ご質問または問題に関連する製品を選択してください。 
URL : http :// support . nnicrosoft . conn / oas / 

受付時間 ： 24時間いつでち受け付けています。 


<電話サポート> 

電話番号 ： 0120-已 4-2244 

《ご利用の際は、電話番号をお間違えないよラごミ主意ください。 

《音声ガイダンスび流れますので、ガイダンスに従って番号のご選択 
をお願いいたします。 

受付時間 ：月曜日〜金曜日： 9:30〜] 2:00、 ] 3:00〜] 9:00 

±曜日： ] ひ□〇〜17:00 

(祝日、マイク□ソフト株式会社指定休業日を除きます。マイク□ソ 
フト株式会社指定休業日 L ソ外で日曜日び祝日である場合には、日曜日 
は上記どおり受付を行い、翌日の振替休日び休業となります。） 
•サポート有効期間： お客様び初めてお問い合わせいただいた曰か日起算して90日間（《） 
《サポートライフサイクル期間内 


お問い合わせに関する詳細は、本体に同おされている冊モ 『Office 2010お使いになる前 
に』をご覧ください。 


ウイルスバスター2010 90曰巧料版 

ウイルスバスターサービスセンター 

受付時間 

日:3日〜] 7:3日 

TEL 

0570-008326 

日3-曰 334-1 035 ( IP 電話.光電話からのお問い合わせ） 

E-mail 

http :// tmqa . jp / r 924/ 

ホームページ 

http :// tmqa . jp / toshiba / 


38 









且お問い合わせ先 -0 S / アプ U ケーション- 


マカフイー-サイトアドバイザプラス 


マカフィー • テクニカルヴポートセンター 

(サイトアドバイヴプラスに関する技術的な問い合わせ） 

受付時間 ： 9:00-21:00 (年中無休） 

TEL : 〇已 70-0 己 0-033 (ナビダイヤ J レ） 

03 -已 428-2279 (ナビダイヤルびご利用いただけないお客様巧） 
E-mail : じ(下の Web フォームをご利用ください。 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter 

inquiry—ts'asp 

ホー ムぺ ーシ ： http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/ 


マカフイー • カスタマーオペレーシヨンセンター 


(サイトアドノ（イヴプラスに関するユーヴー登録や登録情報変更などの製品じ(外に関する 
問い合わせ） 

受付時間 ：月曜〜金曜： 9:00-17:00 (年末年始、祝曰を除く） 

TEL : 〇已 70-030-088 (ナビタ'イサ J レ） 

03-5428-1 792 (ナビダイヤルびご利巧いただけないお客様用） 

E-mail : じ(下の Web フオームをご利用ください。 


http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter 
inquiry_ 巳 0 巳 . asp 

ホームぺーシ : http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/ 


マカフイー-インフオメーシヨンセンター 


(製品購入前の製品に関する問い合わせ、サイトアドバイヴプラスでのサイト評価に関す 
る問い合わせ） 

受付時間 ：月曜〜金曜： 9:00-17:00 (年末年始、祝曰を除く） 

TEL : 〇已 70-0] 0-220 (ナビタ'イヤ J レ） 

03-5428-1 899 (ナビダイヤルびご利巧いただけないお客様巧） 

E-mail : じ(下の Web フオームをご利用ください。 


http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/msup/ 
info 「 mation_ 巳 ent 乱 ' asp 

ホー ムぺ ーシ ： http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/ 


マカフイー-テクニカルサポートセンターではチヤツトによるサポートちご提供しています。 
チヤツト ： http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp 



ATOK 2010 for Windows ( 己〇日間無償試用版 ） for TOSHIBA 

♦無償試用版の使い方に関ずるお問い合わせ 
ジャストシステム期間限定版専巧ヴポート 

受付時間 ：平日]ひ□□〜 17:00 (± 曰祝、特別休業日を除く) 

TE し ： 088 -己己 6-] 已 23 

ホー ムぺ ーシ ： http://support.justsystems.com/ 
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且お問い合わせ先 -0 S / アプ U ケーション- 


BroadNewsStreet 

ニューズウォツチ 

受付時間 

平日]ひ00〜] 7:00 

(±、曰、祝日、およびニユーズウォッチび別途定める曰はサポートの対象 
外となります。） 

E-mail 

: toshibapc@newswatch.co.jp 

ホームページ 

: http://www.newswatch.co.jp/bns/toshibapc/ 



テレビ Navi ガジェット_ 

株式会社プレゼントキャストテレビ Navi ガジェットお問い合わせ窓 □ 

E-mail : gaclget@presentcast.co.jp 


Google ツールバー 

ホームぺージ： Google ツールバー 

http://www.google.co.jp/support/toolbar/ 


i- フィルター己.0 

デジタ ルアー 

ツ株式会社サポートセンター 

受付時間 

:平日]ひ00〜] 8:00 ± .曰-祝曰] 0:00〜2ひ00 


(デジタルアーツ指定休業日を除く） 

TEL 

:平曰 03-3 已80-已678 ± •曰-祝曰〇已 70-00-1 334 

よくある質問 

: http://www.daj.jp/faq/ 

ユーヴーサポートお問い合わせフォーム 


: http://www.claj.jp/ask/ 


デ舌辛蔵 PC 


ィースト株式会社デ巧蔵ヴポート係 

受付時間 

月曜曰〜金曜曰（祝祭曰、年末年始などの化業曰を除く） 

E-mail 

dejizoPC@est.co.jp 

ホームページ 

http://bizpal.jp/dejizo/faq (FAQ ぺージ） 
https://dejizo.jp/contact.aspx (お問合せぺージ） 
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且お問い合わせ先 -0 S / アプ U ケーション- 


Adobe Flash Player/Adobe Reader/Confi 邑 Free/dynabook ポータルガジ i ット/ 
dynabook ランナヤー/ Internet Explorer/Java™ 吕 Runtime Environment/ 
LaLaVoice/PC あんしん点検ユーテイリテイ/ TOSH 旧 A Bulletin Board/ 

TOSHIBA Disc Creator/TOSH 旧 A Flash Cards/ 

TOSHIBA Recovery Media Creator/TOSHIBA Reeltime/ 

TOSHIBA Smooth View/Windows Live Messenger/Windows Live Writer/ 
Windows Live フォトギヤラリー / Windows Live ムービーメーカー / 

Windows Live メール/ Windows Media 円 ayer/ まミ eco ユーテイリテイ/ 

東芝 HDD プ□テクシヨン/東ち HW セットアップ/東ち PC 診断ツール/ 

東ち PC ヘルスモニタ/東ち USB スリープアンドチヤージユーテイリテイ/ 

東芝ウェブカメラアプリケー シヨ ン/東ちサービスステー シヨ ン / ま泛省電力/ 

東芝ファイルレスキュー 

東ち（東ち PC あんしんサポート） 

全国共通電話番号： 0120-97-1 048 (通話料.電話ヴポート料無料） 

おかけいただくと、ガイダンスび流れます。ガイダンスに従って操作 
してください。 

技術的な質問、お問い合わせは、ガイダンスのあとで田をプッシュ 
してください。 

技術相談窓口受付時間：目:□□〜19の0 (年中無イ木） 

[電話番号はおまちびえないよラ、ご確認の上おかけください] 

ミ毎外からの電話、携帯電話、 PHS、 または直収回線など回線契約によってはつなび b ない 
場合びございます。その場合は TEL 043-2 目 8-8780 (通話料お客様負担）にお問い合わ 
せください。 

システムメンテナンスのため、サポートを化止させていただく場合びございます。日程は、 
dynabook. 巳 om 「サポート1胃幸民」 (http://dynabook' 巳 om/assistp 巳/ index—j'htm) Iこて 
お知らせいたします。 









3 I セ—フモ—ドで超動ずる 


Windows び起動しないときに、 Windows をセーフモードまたは前回正常に起動したときの構 
成で起動する方法びあります。セーフモードでは、最低限の機能で Windows を起動させるこ 
とびでさます。 

なの手順で操作してください。 



電源を入れる 



[dynabook] 画面び表示されて消えた5すぐに、@キーを数回押す 

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をラなびすメッセージび表 
示されます。ノ（スワードを入力して I ENTER ホ ーを巧してください。そのあとすぐに、 
厅罰キーを巧び数回巧してください。 


Q メニユーび表示された5、目的に合わせて[セーフモード]または 
3 [前回正常起動時の構成（詳細)]を選択し、胃因キーを押す 
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4 I 巧術甚準適をにごいて 


《オンラインマニュアル》にち技術基準適合に関する説明び記載されています。本書だけでなく、 
《オンラインマニュアル》の記載ちあわせてご確認ください。 


■瞬時電圧ほ下について 

この装置は、社団法人電モ情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時 
電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る 
瞬時電圧低下に巧しては、不都合を生じることびあります。 


■高調波対策について 



《オンラインマニュアル》 


■電波障害自主規制について 

《オンラインマニュアル》 


■ FFCC information 」 について 

《オンラインマニュアル》 


■ EU Declaration of Conformity について 

ce 

This product is carrying tne C じ- Mark in accordance with the related European Directives. 
Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8,41460 Neuss, 
Germany. The complete and official EU Declaration of Conformity can be found on 
TOSHIBA’S web site 

http://epps.toshiba-teg.com on the Internet. 
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□ 技術基準適合について 


CE compliance 

This product is labehed with tne C じ Mark in accordance wit 打 the related European Directives, 
notably Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC for the notebook and the electronic 
accessories including the supphed power adapter, the Radio Equipment and Telecommunications 
Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in case of implemented telecommunication accessories 
and the Low Voltage Directive 2006/95/Ec tor the supplied power adapter. Furthermore the 
product complies with the Ecodesign Directive 2009/125/EC (ErP) and its related implementing 
measures. 


B This product and the original options are designed to observe the related EMC (Electromagnetic 
し ompatibility) and safety standards. However, TOSHIBA cannot guarantee that this product still 
observes these EMC standards if options or caoies not produced by TOSHIBA are connected or 
implemented. In this case the persons who have connected/implemented those options/cables have 
to provide assurance that the system (PC plus options/cables) still fulfils the required standards. 
To avoid general EMC problems, the following guidance should be noted: 

■ Only CE marked options should be connected/implemented 
■ Only best shielded cables should be connected 


Working environment 

This product was designed to fulfil the EMC (Electromagnetic Compatibility) requirements to 
be observed for so-called "Residential, commercial and light industry environments". TOSHIBA 
do not approve the use of this product in working environments other than the above mentioned 
''Residential, commercial and light industry environments”. 

For example, the following environments are not approved: 

■ Industrial Environments (e.g. environments where a mains voltage of 380 V three-phase is 
used) 

■ Medical Environments 

■ Automotive Environments 

■ Aircraft じ打 vironme 打 ts 

Any consequences resulting from the use of t 打 is product in working environments that are not 
approved are not the responsibility of TOSHIBA. 

The consequences of the use of this product in 打 o 打 - approved working environments may be: 

■ Interference with other devices or machines in the near surrounding area. 

■ Malfunction of, or data loss from, this product caused by disturbances generated by other 
devices or machines in the near surrounding area. 

Therefore TOSHIBA strongly recommend that the electromagnetic compatibility of this product 
should be suitably tested i 打 all 打 o 打 - approved working environments before use. In the case of 
automobiles or aircraft, the manufacturer or airline respectively should be asked for permission 
before use of this product. 

Furthermore, for general safety reasons, the use of this product in environments with explosive 
atmospheres is not permitted. 
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5 I 巧綜 LAN について 


mm 無線 LAN の概要 


本製品には、 IEEE 802.1 la. IEEE 802.11 b. IEEE802'1] 昼、 IEEE802'1]n のすベて、 
もしくはその一部に準拠した無線 LAN モジュールび内蔵されています。次の機能をヴポートし 
ています。 


•周波数チャネル選択 
• マルチチャネル間の□ーミング 
•パワーマネージメント 



本書では、内蔵された無線 LAN モジュールの種類によって説明び異なる項目びあります。 

使巧しているパソコンに内蔵された無線 LAN モジュールの種類については、《オンライン マニ ュ 
アル》をご覧ください。 


B お線特性 

無線 LAN の無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合びあ 
ります。 

多くの場合、無線通信は使巧する国/地域の無線規制の巧象になります。無線ネットワーク機器 
は、無線免許の必要ない已 GHz 帯および 2.4GHz 帯で動作するよラに設計されていますび、国/ 
地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使巧に多くの制限び課される場合びあります。 


無線周波数帯 

IEEE 802.1 la, 
IEEE 802.1 In 

已 GHz (已]已 0- 已 3 已〇 MHz、 おぶび 
已470-已72已 MHz) 

IEEE 802.1 lb, 
IEEE 802.1 Ig, 
IEEE 802.1 In 

2.4GHz に 400-2483MHZ) 

変調方式 

IEEE 802.1 la, 
IEEE 802.1 Ig 

直交周波数分割多重ち式 

OFDM- 日 PS に OFDM-QPS に OFDM-16QAM， 
□FDM-64QAM 

IEEE 802.1 lb 

直接拡散ち式 

DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK 

IEEE 802.1 In 

直交周波数分割を重方式 （OFDM 方式)， 

空間多重方式 （MlMO 方式） 


無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係びあります。無線通信の転送レートびほいほど、 
通信範囲は広くなります。 

分ィモ 

• アンテナの近くに金属面や高密度の固体びあると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことびあ 
ります。 

•無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"びある場合ち、通信範囲に影響を与え 
まず。 
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且無線 LAN について 


mm ヴポートずる周波数帯域 


無線 LAN びサポートする已 GHz 帯および 2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域で適巧される無線 
規制によって異なる場合びあります（表「無織 EEE 802 .1] チャネルセット」参照)。 


■ 無線 IEEE 802 .1 1 チャネルセット 

• 己 GHz 帯：己 1 己 0- 己 3 己 OMHz おぶび、己 470- 己 7 吕己 MHz 
(IEEE 802.1 la. IEEE80 吕 .1 1 n の場合） 



周ィモ 

• 已 GHz 帯無線 LAN は電波法令により屋外で使用することはできません。 



チャネルの 

周波数 

W52 

36 

5180 

40 

5200 

44 

5220 

48 

5240 

W53 

52 

5260 

56 

5280 

60 

5300 

64 

5320 

W56 

100 

5500 

104 

5520 

108 

5540 

112 

5560 

116 

5580 

120 

5600 

124 

5620 

128 

5640 

132 

5660 

136 

5680 

140 

5700 


アクセスポイント側のチャネル （W 已 2/W 已 3/W 已 6) に合わせて、そのチヤネルに自動的に 
設定されます。 
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且無線 LAN につし、て 


• 吕 .4GHz 帯：吕 400 〜吕 483MHz (IEEE 802.1 Ib/g 、 IEEE 802.1 In の場合 ) 


チャネル ID 

周波数 

1 

2412 

2 

2417 

3 

2422 

4 

2427 

5 

2432 

6 

2437 

7 

2442 

8 

2447 

9 

2452 

10 

24曰 7*1 

11 

2462 

12 

2467 

13 

2472 


*] 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチヤネルとして設定されているチヤネルです。 



















且無線 LAN について 


E ■本製品を日本でお使いの場合のご注意 

曰本では、本製品を第二世代ル電カデータ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯 
は 2.400 MHz 〜2.483.已 MHz です。この周波数帯は、移動体識別装置（移動体識別用構内無 
線局及び移動体識別用特定ル電力無線局）の使巧周波数帯2,427 MHz 〜 2.470.75 MHz と重 
複しています。 

已 GHz 帯無線 LAN は電波法令により屋外で使用することはできません。 


■ステッカー 


B 本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されているなのステッカーをパソコン本 
体に貼り付けてください。 

この機器の使用周波数帯は 2.4 GHz 帯です。この周波数では電 
モレンジ等の産業-科学-医療機器のほか、他の同種無線局、エ 
場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の 
構内無線局、免許を要しない特定ル電力無線局、アマチュア無線 
局等（し U 下「他の無線局」と略す）が運用されていまず。 

1 . この機器を使用ずる前に、近< で r 他の無線局」が運用されてい 
ないことを確認してください。 

2.万一、この機器と「他のお線局」との間に電波干渉が発生した 
場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使 
用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停 
止）してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと 
が起さたとさは、ま芝 PC あんしんサポートへお問い合わせくだ 
さし、。 


■ 現品表71^ 

本製品には、巧に示す現品表示び記載されています。 

①⑤③④ 


2.4DS/0F4 





① 2.4 
③ DS 

③ OF 

④ 4 

⑥ ■ ■ ■ 


2.400 MHz 帯を使用する無線設備を表す。 

変調方式び DS - SS 方式であることを示す。 

変調方式び OFDM 方式であることを示す。 

想定される与干渉距離び 40 mLU 下であることを示す。 

2,400 MHz 〜2, 483.5 MHz の全帯域を使巧し、かつ移動体識別装置の帯域を 
回避可能であることを意味する。 
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且無線 LAN につし、て 


■ J 曰 TA □ゴ表記について 


I IEEE 802.11 b/g 


m 


IEEE 802.1 la 


W52[W53[W 胡 


已 GHz 帯無線 LAN は、 W 已 2 /W 已 3 /W 已 6 チヤネルをサポートしています。 


■ 東ち PC あんしんサポート 

東芝 PC あんしんサポートの連絡先は、本書の巻末を参照してください。 


B 機お認証表示について 

本製品には、電気通信事業法に基づくル電カデータ通信システムの無線局として、認証を受け 
た無線設備を内蔵しています。したびって、本製品を使用するとさに無線局の免許は必要あり 
ません。 

■ Intel a/b/g/n-WiMAX モジユールの場合 

無線設備名: 622 ANXHMW 
株式会社ディーエスピーリサーチ 
言忍言正番号 : DO 白08已巨003 

■ Atheros b/g/n モジユールの場合 

無線設備名： AR 已日9已 
株式会社ディーエスピーリサーチ 
認証番号 : D 081 038003 

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品（ノートブックコンピューター）に実装して使巧す 
ることを前提に、ル電カデータ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。 
したびって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定にあ触するお 
それびありますので、十分にごミ主意ください。 


mm お知らせ 

I 無線製品の巧ち運。性 _ 

本製品に巧蔵されている無線 LAN モジュールは、 Direct Sequence Spread Spectrum 
( DSSS ) /Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( OFDM ) 無線技術を使用する 
あらゆる無線 LAN 製品と相互運用でさるよラに設計されており、なの規格に準拠しています。 

• Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電モ技術者協会）策定の 
IEEE 802.11 Standard on Wireless LANs (Revision a / b / g / n ) (無線 LAN 標準規格 
(版数 a / b / g / n )) 

• Wi-Fi Alliance の定義する Wireless Fidelity ( Wi - Fi ) 認証 
Wi-Fi CERTIFIED □ゴは Wi - 円 Alliance の認定マークです。 
















且無線 LAN について 


I 健康への影響 _ 

本製品に内蔵されている無線 LAN モジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネ 
ルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはる 


かにほいレベルに抑えられています。 



本製品に内蔵されている無線 LAN モジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載 
のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるちのと東芝では確信しております。こ 
の安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検 
討している専門家の委員会による審議結まびまとめ日れています。 

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有ちまたは組織の責任者び Wi 旧 less LAN の使 
用を制限する場合びあります。次にその例を示します。 

•飛行機の中で Wireless LAN 装置を使用する場合 

• ほかの装置類またはサービスへの電波干渉び認め日れるか、有害であると判断される場合 


個々の組織または環境性港など）において無線機器の使用に関する方針びよくわか日ない場合 
は 、 Wireless LAN 装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管 I 里ちに対して、 
本製品の使用可否について確認してください。 


I 規制に関する情ま良 _ 

本製品に内蔵されている無線 LAN モジュールのインス I ルと使巧に際しては、必ず製品付属 
の取扱説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、無線周波基準と安 
全基準に準拠しています。 

• Canada - Industry Canada (1C) 

This device complies with R^S 210 or industry Canada. 

Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause interference , and (2) 
this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this 
device. 

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical 
specifications were met. 

• USA-federal Communications Commission (FCC) 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and 
can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, 
it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, wnich can be 
determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the 
interference by one or more of the following measures: 
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且無線 LAN について 


• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification 
of the devices included with this the Wireless LAN, or the substitution or attachment of connecting caoles 
and equipment other than specified by TOSHIBA. 

The correction or interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will 
be the responsibility of the user. 

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation. 

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. 
Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during 
normal operation is minimized. 

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 
20cm. Please refer to the PC user’s manual for the details regarding antenna location. 

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does 
not emit 民 F field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, 
obtainable from Health Canada’s website 
WWW .hc-sc .gc .ca/ 

• Europe 

Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries 

Belgie/ For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special 

Belgique: registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private 

usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and 
license please contact IBPT/BIPT. 

Voor prive-gebmik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m 
geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300 m is wel 
registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met 
BIPT. 

Dans le cas d'une utilisation privee, a I'exteneur d'un batiment, au-dessus d'un espace public, 
aucun enregistrement n'est necessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une 
distance superieure a 300m un enregistrement aupres de I'lBPT est requise. Pour les 
enregistrements et licences, veuillez contacter I'lBPT. 

Deutschland: License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow. 

Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflicntig. Bitte mit 
Handler die Vorgehensweise abstimmen. 













且無線 LAN について 


France: Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) 

may be used outdoors in France. 


Bande de frequence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) 
aoivent etre utilises endroits exterieur en France. Vous pouvez contacter I'Autorite de 
Regulation des Telecommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procedure a suivre. 



Italia: License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed. 

E'necessaria la concessione ministeriale anche per I'uso interno. 

Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. 

Nederland License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow. 

Licentie verplicht voor gebmik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor 
juiste procedure. 


To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 
2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the Wireless LAN utility to 
check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for 
outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a 
license for outdoor operation. 

参 Taiwan 

Article 12 

Without permission granted by the DGT or NCC, any company, enterprise, or user is not 
allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as 
performance to an approved low power radio-frequency devices. 

Article 14 

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal 
communications; 

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. 

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the 
Telecommunications Act. 

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal 
communications or ISM radio wave radiated devices. 
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且無線 LAN につし、て 


MM 使用でまる国/地域について 



•本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域し U 外では使用 
でをません。 


■ Intel a/b/g/n-WiMAX モジュール 

曰本 

(2010年4月現在) 


• 無線 LAN と WiMAX は同時に使用でさません。 

• 802.11 a および 802.1] n モードではアドホック通信は使用できません。 

•アドホック通信でのピアツーピア接続は、 Chi 〜 Chi ] で使巧できます。 

• インフラストラクチャ通信でのアクセスポイントへの接続は、加1〜加13,加3己，加40, 
Ch 44, Ch 48, Ch 已 2, Ch 已己， Ch 己 0, Ch 巨 4, Ch ] OO . Ch ] 04, Ch ] 08, Ch ]12, Chi 16, 
加] 20, Chi 24, Chi 28, Chl 32, Chi 36, Ch ] 40 で使用できます。 
















且無線 LAN について 


■ Athems b/g/n モジュール 


アイスランド 

オースト1」ア 

シンガポール 

ニュ ージー ラント 

ボ1」ビア 

アイルランド 

オマーン 

ジンバブエ 

ノルウェー 

ポルトガル 

アゼルバイジャン 

オランダ 

スイス 

バーレーン 

香港 

アメリカ合衆国 

ガーナ 

スウェーデン 

パキスタン 

マヶドニア 

アラブ首長国連邦 

カヴフスタン 

スペイン 

パナ7 

7ルタ 

アルゼンチン 

カタール 

ス1」ランカ 

パプアニューギニア 

7レーシア 

ァルバニァ 

カナダ 

ス□バキア 

パラグアイ 

南アフリカ 

イエメン 

韓国 

ス□ベニア 

八ンガ1」 一 

メキシコ 

イギリス 

カンボジア 

セルビア 

フィ1」ピン 

モナつ 

ィタ1」ア 

キプ□ス 

タィ 

フィンランド 

モンテネグロ 

ィンド 

ギリシャ 

台湾 

プエルト1」コ 

ヨルダン 

インドネシア 

キルギスタン 

チェコ 

フランス 

ラトビア 

ウクライナ 

グアテマラ 

中国 

ブルガリア 

1」トアニア 

ウルグアイ 

クウェート 

チ1」 

ベトナム 

IJ ヒテンシュタイン 

エクアドル 

ク□アチア 

デンマーク 

ベネズエラ 

ルクセンブルク 

エジプト 

ヶニア 

ドィツ 

ペルー 

ルーマニア 

エストニァ 

つスタ1」力 

ドミニヵ 

ベルギー 

レバノン 

エルサルバドル 

つ□ンビア 

トルコ 

ポーランド 


オーストラリア 

サウジアラビア 

曰本 

ボスニア'ベ W ェゴけ 


(2010年4月現在) 



• 802.11 n モードではアドホック通信は使巧できません。 

•アドホック通信でのピアツーピア接続は、 Ch ] 〜 Ch ]] で使用できます。 
• インフラストラクチャ通信は 、 Ch ] 〜 Ch 13で使用できます。 
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か形寸法回 


* 数値は突起部を含みません。 


24-2 〜 30.8 mm *1 
または 36.4 mm*i 



■192.3 mm - 





* 1取り付けているバッテリーパックによって異なります。 



















































